V-Bremse Pro „ANTI-ROST” 


Schrauben und Gegenhalter Anti-Rost-beschichtet! 


Material: Aluminium, Druckguss 

Arm-Länge: 110mm 

Einstellbereich: 20 - 38 mm, doppelte Federspannung einstellbar 
Feder: Linear-System, außenliegend 

Gewicht: 180 g / Rad 


#292 805 00 schwarz, gesandstrahlt 
#292 805 01 schwarz, gesandstrahlt 
#292 806 00 satin 


VE 00 = 50 Stück 
VE 01 = 10/50 Stück 


V-Brake Pro „STAINLESS” 
Screws and holder anti-rost-coated! 


Material: melt-forged aluminium 

Arm-Length: 110 mm 

Dimension: 20 - 38 mm, dual-spring tension adjustment 
Spring: linear-system, outside 

Weight: 180 g / wheel 


#292 805 00 sand blast black 
#292 805 01 sand blast black 
#292 806 00 satin 


Unit 00 = 50 pieces 
Unit 01 = 10/50 pieces 


V-Bremse 
Material: Aluminium, Druckguss 
Arm-Länge: 110 mm 


Einstellbereich: 20 - 38 mm 

doppelte Federspannung einstellbar 
Feder: Linear-System, außenliegend 
Gewicht: 180 g / Rad 


#292 554.00 /#29255401 silber 

# 292 564 00 / # 292 564 01 Carbon-Look 
# 292 575 00 / #292 57501 schwarz 

VE 00 = 50 Stück 

VE 01 = 10/50 Stück 


V-Brake 
Material: melt-forged aluminium 
Arm-Length: 110 mm 
Dimension: 20 - 38 mm 

dual-spring tension adjustment 
Spring: linear-system, outside 
Weight: 180 g / wheel 


# 292 554 00 / # 292 554 01 silver 

# 292 564 00 / # 292 564 01 carbon-look 
# 292 575 00 / # 292 575 01 black 

Unit 00 = 50 pieces 

Unit 01 = 10/50 pieces 
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